BOLESŁAW 


CIESLIK 


MGR INZ. ROLNIK 
NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, BRAT I WUJEK 


przeżywszy lat 82, po krótkich a ciężkich cierpieniach, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł 2. XI. 1990 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie w Środę dnia 7 listopada br. o godzinie 12.30 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu: 


RODZINA. 


